WŁADYSŁAW GRUDZIEŃ 


e. k. profesor gimnazyalny 


przeżywszy lat 28, umarł po długiem cierpieniu 
na dniu 10. kwietnia 1874. 


W smutku pogrążona małżonka oraz koledzy zmarłego zapraszają Szanowną Publiczność na odpro- 
wadzenie zwłok dnia 12. t. m. o godzinie 4. po południu i na żałobne nabożeństwo 13, o godzinie 9. rano. 


WADOWICE, dnia 10. kwietnia 1874. 


Drokiem Fr. Foltyna w Wadowicach. 
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